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Trotzdem wirkt aucli hier machtig der Drang nach realer
Existenz. Es beschreibt Lord Eayleigh1) einen zu diesem
Zwecke dienenden sehr einfachen Apparat, an welchem je-
doch die Parameter nicht verandert werden konnen, was
fur uns gerade sehr wesentlich ist. Derselbe erwahnt auch
einen Apparat des Laboratoriums zu Cavendish, der mir
leider unbekannt ist. Ich liess zu gleichem Zwecke einen
Apparat construiren, der wie ich glaube
alien Anforderungen geniigt

Ich beschreibe zunachst einen Apparat,
welcher ein inonocyklisches System darstellt.
Eine cylindrische Rohre B, Fig. 12, in der
ein cylindrischer Stab A steckt, ist von
einem Einge C umgeben, der mit zwei Schrau-
ben D mit dem Stabe fest verbunden ist. Die
Schrauben gehen durch passende Schlitze der
Eohre. Die Fig. .12 ist ein Querschnitt. Der
Eing ist von einem beweglichenHohlringe E um-
scHossen und dieser von einer zweiten der
ersten coaxialen Eohre F. Der Hohlring tragt
zwei vis-a-vis liegende Meine Zapfen ^i, die
wieder durch passende Schlitze der ausseren
Eohre F hindurchgehen. Ist die innere Eohre
fest und rotirt die aussere, so rotirt also der Hohlring mit,
der massive, an der Stange befestigte nicht Ohne die Eo-
tation zu storen, konnen durch Aus-
und Einschieben der Stange die Zapfen
dabei auf- und abbewegt werden. Sie
sollen deshalb die verschiebbaren Za-
pfen heissen.

Die ^ussere Eohre tragt noch zwei
fixe Zapfen v. Je ein fixer und ein be-
weglicher Zapfen aber tragen die bei-
den vis-^-vis liegenden Ecken (in Fig, 13
wieder mit u und v bezeichnet) eines Parallelogramms, das
ganz wie der Oentrifugalregulator einer Dampfmaschine ein-

Eeales Mono-
cyJcel.

Fig. 13.

*) Phys. Soc. of London Volum. 10, p. 434 November 1890.en in Drehung begriffen, so wirkt
